DTT channels from France.
For Windows users, download VLC from the Microsoft Store, click CTRL+N, insert any link from here, and enjoy your free French TV!
(Please note that some channels aren't available, so they're ommited)

DVB-T channels
TF1 - https://s6.tntendirect.com/tf1/live/playlist.m3u8
France 2 - http://edge9.iptvnetwork.net/live/france2/playlist.m3u8
France 3 - http://edge9.iptvnetwork.net/live/france3/playlist.m3u8
France 4 - http://edge9.iptvnetwork.net/live/france4/playlist.m3u8
France 5 - http://edge9.iptvnetwork.net/live/france5/playlist.m3u8
M6 - https://s6.tntendirect.com/m6/live/playlist.m3u8
Arte - https://s6.tntendirect.com/arte/live/playlist.m3u8
W9 - https://s6.tntendirect.com/w9/live/playlist.m3u8
TMC - https://s6.tntendirect.com/tmc/live/playlist.m3u8
TFX - https://s6.tntendirect.com/nt1/live/playlist.m3u8
NRJ 12 - https://s6.tntendirect.com/nrj12/live/playlist.m3u8
LCP - https://lcp.fr/le-live-lcp-tnt-5433
Public Sénat - https://www.publicsenat.fr/direct
BFM TV - https://s6.tntendirect.com/bmftv/live/playlist.m3u8
CStar - https://s6.tntendirect.com/d17/live/playlist.m3u8
Gulli - https://d13anarbtxy8c5.cloudfront.net/6play/short/clr/gulli/sdindex.m3u8
TF1 Séries Films - https://s6.tntendirect.com/hd1/live/playlist.m3u8
L'équipe - https://s6.tntendirect.com/lequipe21/live/playlist.m3u8
RMC Découverte - https://s6.tntendirect.com/rmcdecouverte/live/playlist.m3u8
Chérie 25 - https://s6.tntendirect.com/cherie25/live/playlist.m3u8
LCI - https://lci-hls-live-ssl.tf1.fr/lci/1/hls/live_2328.m3u8

DVB-S channels
France 24 - https://static.france24.com/live/F24_FR_HI_HLS/live_tv.m3u8
TV5 Monde Info - https://v3plusinfo247hls-i.akamaihd.net/hls/live/218877/v3plusinfo247hls/index.m3u8
TV5 Monde Europe - https://tv5europe-i.akamaihd.net/hls/live/729480/tv5europehls/master.m3u8

Enjoy!